PRESENTACIÓN DE UN COLEÓPTERO CON PARÁSITOS VE- 
GETALES. — Se trata de un Dibolocelus palpalis (Hydrophilidee) 
capturado en Octubre de 1931 a la luz, y que presentaba sobre la faz 
dorsal del protórax y élitros cinco manchas de color verdoso, redon- 
deadas y de 3a 5 milímetros de diámetro. 

Efectuada una preparación microscópica, se observan elemen- 
tos de apariencia algoidea, por lo cual el ejemplar será entregado a 
la Sección Botánica del Museo Nacional de Historia Natural para 
su estudio. 
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